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USB ドライバ'インストールマニュアルについて 

本マニュアルでは、 CD 书 OM 内の ru 沈ドライバ」①インストール方まを説明しています。 
お使いの環境によっては操作ず順や画面け一部異なる場合けあります。 
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USB ドライバについて 

FOMA 縮末とパソ]ンを PC 巧 microUS 目クーブル(試供品）で接続して FOMA 端末の os バージョンアツ 
プを巧ラには、付属の CD - ROM な 5 US 目ドライバ'をインストールする必要げあります（屈 ^.3 〜 P . 日)。 

• イン； i 卜ールに失敗して P. 日「インストールしち US 巨ドライバを確飄する」の操作3の各画面でに H1 服 US 日]のデバ 
イス名が表示ちれてし、ない攝をは、 USB ドライバをアンインストールし（您 T. 日)、ちラー度イン：^トールしてくだち 
い。 

• 何5なの原因じより、パソコン巧 FOMA 端末を認識できなくなった場合は、 US 巨ドライバをアンインストールし 
(煩 P.6)、 ちラー度インス!--ルしてくだちし、。 


ご使用になる前に 


f" 動作環境 

US 目ドライバをイン3トールするためのパソコンの動作環境はこ欠のとおりです。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

PC/AT 互換機 

US 巨ポート (Universal Serial Bus Specification Revl.1/ 2.0華拠） 

デイスプしイ解像度80 OX 日日 0 ドット、 High Color] 日ビット政上を巧巽 

0S 

Windows XP、Windows Vis ね、 Windows 7(客日本語版） 

必要イ亡リ 

Windows XP： 128MB 政上、 Windows Vis ね:日 12M 日し分上、 Windows 7 (32 ビツト版）：1 GB 臥上、 
Windows 7(目4ビット版）： 2G 巨が上 

いードディスク客量 

己 M 巨政上の空き客量 


• 動作環境の最新情報じついては、ドコた①ホームページをご確認、ください。 

• 必、要_>^亡|」’八ードデイスク客量は、パソコジのシつ^テム構成じよって異なる場含びあリます。 

■ _><ニユー巧'動作する推巽環境は1\/1^の5〇わ Internet Explorer 7.日が上です。 

Windows XP の場含、推冀環境は Microsoft Internet Explorer 6.日が Ji です。 

• CD 书 OM を t、 ソトしてち^ニュー巧表示されない場含は、巧の手順で操作してくだちい。 

Windows 7の揚合 

Windows の[スターり^ニューで[プ□ブラムとファイルの検索]欄じ[く CD 书日 M ドライブ召 >:index.html] 
と指定し、検索結果欄に表示ちれた Dndex.html] をクリックします。 

Windows Vista の攝合 

Windows の[スタート]^ニューで[検索の開始]欄に [<CD 书 0M ドライブ名 >:index.html] と指定し、検索結 
果欄じ表示ちれた [index.html] をクリックします。 

Windows XP の揚合 

Windows の[スターり^ニ ューで [ファイル名を指定して実行]をクリックし、[く CD 书 0M ドライブ名>: 
index-html] と指定してにに]をクリックします。 

• 0S アップブしードむらの動作は保証いたし巧むます。 

• 動作環境じよってはご懂用になれない場含びあります。また、前記の動作環境政外でのご借巧じよる問い合わ 
だおよけ動作保証は、当社では責任を頁いなむますのであ5巧じめご3承くだちし、。 

• CD 书 0M をパソコンじ t ットすると、警告画面巧表示ちれる場含巧あります。この警告は、 Internet Explorer の 
tZ キュリテイの設定じよって表示されますび、使用じは問題ありません。 

[はし、]をクリツクしてくだちし、。 


[必要な 機器 


FOMA 端まとバソコンしが^りこ次のノ\-ドウエア、ソフトウエアを使います。 

■ PC 巧 microUSB クーブル(試供品） 

• CD 书 OMrSH-IO 目用 CD 书 0M」 (付属） 

• US 巨クーブ J しは rPC 用 microUSB クーブル」(試供品）をご利巧ください。パソコン用の USB クーブルはコネクタ部のお 
がが異なるため使用できまだん。 

• USB HU 巨を使用すると、正常に動作しない攝含げあります。 
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OS バージヨンアツプの流れ 

バソ]ンと FOMA 端末を接梳して、 FOMA 端末の 0S パージョンアップを巧う流れじついて説明します。 



《_><ジわーアツプデートの方まじついては、 『 SH -10 B 取の説明書 J ] をご覧 <だちい。 


I メンヤー ■ T ツファートソノトをタウノロードず る 

付属の CD - ROM をパソコンじかソトして、[イジわーアップデート] ► [イジわーアップデートソフトのご案内] 
欄の[^ジわーアップデートソフトのご案巧]をク I 」ックすると、ダウン□-ドサイトじ接続します。サイトの表 
示じがってベジわーアツプデートソフトをダウン□-ドしてくだちい。 
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USB ドライバをインス I ルする 

• USB ドライバをイツストールホる前|ご、バソコツ I こ常駐しているソフトはすべて終3して< ださい。 


[USB ドライバをインス I '- ルする 

• バソコンの管理者権限を持ったユーヴーでイッストールして <ださし、。 

•ユーヴーアカウント制御画面け表示ちれち場合は[はい]または聞印をクリックして<ださし、 
• FOMA 端末は操作1〜7を行ったあと|こ/\’ソ〕ツ I こ接続して<ださい。 


1 か属の CD-ROM をパソコンにセットする。 

I • TOP 画面ヴ表示されます。 




2 [メジャーアップデート] ►山 SB ドライ 
パ']欄の山 SB ドライバインストール]をク 
りックする。 




3 [SH10B_driver.exe] をダブルクリックする。 

4 [はい]をクリックする。 

Windows Vista の揭合 
1[続行]をクリックする。 

Windows XP の攝合 

• ユーザーアカウント制御画面は表示されまだん。す<1こインストールプ□ブラムが起動します。 
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5 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[同意する]をクリックする。 

B インストール先を確認し、[インストール]をクリックする。 

M • 変更する場含は惨照]をクリックし、任意のインストール先を指定して[インストール]をクリックして 
くだちい。 

• インストール巧開始ちれます。 

1 [docomoSHlOB USB ドライバのインス! -- ルが完了しました。]が表示されたら 
[OK] をクリックする。 

• USB ドライバのインストール巧終3します。 

Q FOMA 端末を PC 用 microUSB ケーブル(試供品)でパソコンにを続する。 

U • パソコンと FOMA 端末の接続方法Iごついては邸 P.7 

•イツストール中の画面巧表示ちれ、インストール巧自動的に開始します。 

• microSD 力ードを挿入してしほ場含は、 FOMA 端末の^イン^ニユーで驗定] ► [シつテム] ► [US 目設 
定] ► 山 SB 接続亡ード] ► [高速転送亡ード]を順に選んでくだちい。 

• インストールじは数分ななる攝舍があります。 


f インス!ルした USB ドライバを確認する 

FOMA 端末好パソコンじ正しく認識されていない場台は確蕭、できません。 

く例 >Windows 7で確認するとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示び異なります。 

1 [スタート]ゾニユー►[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキユリ 
ティ]をクリックする。 

• システムのプ□ハ’ティ画面び表示ちれます。 

Windows Vista の場合 

1[スタート]ベニユー ► [コント□-ルハ‘ネル]をクリックする。 

2 [システ厶とベンテナンス] ► [システム]アイコンを順 I ごクリックする。 

Windows XP の場合 

1[スタート]ベニユー ► [コント□-ルバネル]をクリックする。 

2 [バフマーマンスとベンテナンス]アイコン ► [システム]アイコンをクリックする。 

2 [デバイスマネージャ ー] をクリックする。 

A • デバイスマネーシ’ゎ一画面び表示ちれます。 

Windows Vista ①場合 

1[タスク]の[デバイスマネージゎ]をクリックする。 

Windows XP の場さ 
1["-ドウエア]タブをクリックする。 

2 [デバイス7ネージわ]をクリックする。 
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3 各デバイスをクリックしてインストールされ 
たデバイス名を確認する。 

[ユニバーサルシリアルバスコント□-ラー]、[ポート 
に 0M と LPT)]、 比デム]①箇前ご、インストールしたデ/ H 
ス召びすべて表示ちれていることを確認 1します。 

• US 目ドライバをインストールすると、巧のドライバびイジ 
ストールされます。 


デバイ ::1 ①種類 

デバイスち 

ユニバーヴルシリアルバス 
コン h □— ラー 

Windows Vis ねの 攝含 
ユニバーヴルシリアルバス 
コント□ーラ 

Windows XP の塌舍 

USB (Universal Serial Bus )〕 

ン h □—ラ 

• SH10B USB Control 

ポートに OM と LPT) 

• SHIOB US 巳 OBEX Port 
i ： COMx)x 

t デム 

• SHIOB US 巳 Modem 


《に OMx」 ①「 X 」は数値です。お使いのパソ〕ンじよって臭 
なります。 


g デバィスマネ-ジミ 
コ7イ J 化） I が I 葡 5 W ) 〜レプ的 

> ♦ I 固 I 田因11か 



巧 

。 ^DVD/CD-ROM ドライプ 
r> ca IDE ATA/ATAPI コント □—5— 

り S ホーボード 
I. j* っンピューター 
卜 4 けウ>ド，ビデス，主 
f #システ占デバイス 
!> 〇ディスクド5イブ 
レちIデイスプレイア"？:/ホ— 

I•逗ネットワ-ゥ 7巧。- 

I'冉ヒュ ー7 ンインターフェイスデバイス 

ぃ B プ□它ツヴ 

n d つ□かピーディスクド5イブ 
。当 フ□ツビード5イブコ>卜：：一5- 
4ずポート [COM と LPT) 

で ECP プリンウーポート fLPTli 


y モニター 
#コニ;卜けルシ IJ ア JU [スコント □—5— 

j Int€l(R) に H9 Family USB Universal Host ContRiller-2934 
j Intel(R)ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 
j Int€l(R)]CH9 Family US 己 Universal Host Controller - 2936 
j Intel 的 ICH9 Family USB Universal Host Controller-2937 
j Intel 脚 ICH9 Family USB Universal Hest Controller - 293S 
p Intel 的広 H9 Family us 己 universal Host controller- 2939 
j Intel ( のに h9 Famlv USB2 Enhanced Host Controller- 293A 
I Intel の 1CH9 Family USB2 Enhanced Host Controller- 293C 
I SHIOB USB COnCrcl) 


• USB Rod Hub 
j USB Root Hub 
j USB Root Hub 
j US 己 Root Hub 
i USB Root Hub 
j USB Root Hub 
p USB Root Hut) 
j USB Root Hub 


■ 認識されるとこのよラに表示ちれます。 


• インストールじ失敗したとき、または操作 3 ①画面 I こに H10B US 封げ表示ちれていないときは、アンインストール 
してな 5 再度インスト ー J ししてください。アンイジストールの操作については rus 目ドライバをアンイン； i 卜ールげ 
る」を参照してくだちい。 
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[USB ドライバをアンインス I ルする 

USB ドライバのアンイジ3トール手順を説日月します。 

• US 巨ドライバのアンイン；^卜ールを巧ラ蹟含は、必す‘パソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってくだ 
ちい。をれ政外のユーザー巧巧ラとエラーじなります。 

パソコンの管理者権限の設定操作じついては、各パソコン^-力、7イク□ソフト社じお問い含ねだくだち 
い。 

. ユーザーアカウント制御画面巧表巧ちれた場含は[はい]をクリックしてくだちい。 

く例 >Windows 7でアンインストールするとき 

■ Windows Vista、Windows XP をご懂用①ときは、画面の表示巧異なります。 

1 p.arusB ドライバをインスIルする J の操作1〜2を行う。 

2 [SH10B_driver] フォルダをダブルクリックする。 

3 [巧86]フォルダをダブルクリックする。 

Windows 7 (64 ビット版 )、 Windows Vista (64 ビット版)の攝合 

1 [ amd 64] フォルグをダブルクリックする。 

4 [S10BUninstall.exe] をダブルクリックする。 

5 [はい]をクリックする。 

Windows Vista の揚合 
1 [続行]をクリックする。 

Windows XP の攝合 

• ユーザーアカウント制御画面は表示ちれまだん。すぐ I ごアンインストールプ□ブラム巧起動します。 

0 [アンインストール]をクリックする。 

M •アンインスト-ルび開始されます。 

7 [docomoSHlOB USB ドライバをアンインスIルしました。]が表示されたら 
[OK] をクリックする。 

• US 目ドライバのアンインつトール巧終3します。 

ft [今すぐ再起動する]をクリックし、パソコンを再起動する。 

Windows XP の攝合 

1 [はい]をクリックし、再起動する。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

" ソコンと FOMA 端末は、電源ヴ入つているが態で接続して < ださい。 


1 PC 用 microUSB ケ-ブル胤供品） 
の FOMA 端末側コネクタを FOMA 端 
末のか部を続端子に差し込む(凸）。 

2 PC 用 microUSB ケーブルのパソコ 
t ン側コネクタをパソコンの USB コ 
ネクタに差し込む（曰）。 



取り外しなた 

1 F 0 MA 端末な白 PC 用 microU 沈クーブルの〕タクタを水平|ご 
弓 I き巧<。 

2バソコンな 5 PC 庙 microUSB クーブルのコネクタを巧<。 



• USB ドライバのイジストール 中 CPC 田 microUSB クーブルを列■ちないで < ださし、。 
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